ANTONI SIERAWSKI 


BYŁY URZĘDNIK KRÓLESTWA POLSKIEGO 


po długićj chorobie, opatrzony ŚŚ. sakramentami licząc lat 73, w dniu 27 sierpnia 
roku 1853 życie zakończył. 


Pozostała córka z familia, zaprasza krewnych, przyjaciół i pobożna publiczność, na wyprowadzenie zwłok wprost 
na cmentarz w dniu 29 b. m. to jest w Poniedziałek o godzinie 5 wieczornej. Na żałobne zaś nabożeństwo w dniu 


31 b. m. to jest we Środę w kościele OO. Kapucynów o godzinie 10tėj rannćj odprawiać się majace. 


